ui-OA90 C12-330P 


C 27-0.1 Q3-OC169 


R6-8.2K 
TRAPP M R 
C 9-0 ,1 
C8-10ol 


C14-2200P C23-5 

T 

C13-1500P 
Q2-OC17Q - 1 


R12-470 

D7-OA79 

C25-470P 

T2 

[ C42-470P 


?14-1,5K* 5% 

DS-OA79 

D4-OA79 

32-220K 
j ~C32-5 

R31-5.6K 


CONDENSATORI: Valori in pF 
salvo altra indicazione(P=pF) 
RESISTORI: Valori in jn. ±10% 
salvo altra indicazione(K=K-n.) 


Q1-OC170 


R45-68 


R4-10K 


»* V 


R 41- 0.5 
R38-10 

























